CT) 


0,20mm 
0,20mm 


20mm (252 (252 J(0,20mm 


5mm Y( 92 )( 92 Y. 


CEN 
SC 
SC 
Le 


SECAO TIPO B- B 


3,50 | 3,50 


EIXO 4 


Kb 


FAIXA DE ROLAMENTO 


9,50 


CANT. CICLOVIA 


6,00 


19,00 


CALCADA 


RUA "B" - ESC: 1/250 


CICLOVIA 
COMPARTILHADA 
COM A CALCADA 


LIMITE DO LOTE 


ARTICULACÁAO DE FOLHAS 


PONTOS LEVANTAMENTO — 
COTAS ALTMÉTRCAS ` oss 

A 
FUROS DE SONDAGEM LOCADOS EPO 


WEN, e e Zeen 


DATUM ALTIMÉTRICO — IMBITUBA 
DATUM PLANIMÉTRICO — UTM SAD 69 


CLIENTE: 


OBRA: 


ESCALA 
1:500 


CARVALHO 


HOSKEN S.A. 


ENGENHARIA E CONSTRUGÓES 


SISTEMA VIÁRIO DA VILA OLÍMPICA 


PROJETO GEOMÉTRICO 


| Revo [09/051 | A |EMISSAO INICIAL 
REVISAO | DATA [TIPO 


(A) PRELIMINAR 


TIPO DE 
EMISSÁO | (B) PARA APROVACÁO 


MODIFICACÓES 


(C) PARA CONHECIMENTO 
(D) PARA CONSTRUGÁO 


PLANTA 8 de 8 


DATA: 
ABRIL/201 1 


DESENHO: 


VISTO: FOLHA: REVISKO 
nsvowoemo | — — [ow | 0 | 


| PÍSTA QU | PONTO | ] DADOS DE ] COORDENADA ] AZIMUTE i 
1 RAMO — | MOTAVEL |  ESTACA | CURVA [ E ! D] | DIRECAD | VALOR | 
pale n 2d Jar. a piri l6 | WDR KANN [SNNT DEN aere nom Ee [ID AGE ARE I 
I I l I l I I ] ] 
| Eixo 4 | PP | 400«0.00  ! - | 669044.191 | 7456835.915 | PP-PCI | S4g43m45s | 
] [oM JM re kees Ee E Ee ee ] 
] | PCI |'411*18.44 | Rz33.00m | 868833.958 ^ | 7455870.138 | PP-PCl | S4g43m45s | 
] | PII ] | AC-46g34nl8s | 662045.554 1 7456378.333 | - I - ] 
! | PT | 418«19.806 | T-14.20m Ü-86.8em | 668847.570 1 7456898.391  ! PT1-PC8 | Bg9m33s | 
I Jsseessed Jc el Ehe (EE Kaes ee e ] 
[ | PC | 481*5.30 | R-88.00m 178668871.136 | 7457156.756 | PTI-PCO | BgS9m33s | 
I Wa I | AC-B4glBmls | 668279.075 1! 7457818.128 | - [ - [ 
] | PTe | 486*5.18 | T-55.94m D-99.88m | 66033e.418 1 7457828.986 | PTe-PC3 | 7ege7m34s | 
I jacere EE ee ees ee (EE (Ee ] 
] | PE3 1 448*18.78 | Rz112.00n | 868644.785 | 7457387.718 | PTG-PC3 | 72g87m34s | 
[ | PI3 [ |. AC-48g7n39s | &6e685.915 1! 7457340.719 | - ] - ] 
[ | PT3 | 446*«15.14 | T-43.14m 0-82.35m | 668707.699 1 7457377.950 | PT3-PC4 | 30ügiSm55s | 
l TEE ee Të Ee ees E e ] 
[ V PC | 458*18.88 | R-1B.ü0m 17868767.178 ^ | 7457473.606 | PT3-PC4 | 3üglSm55s | 
I | PI4 I | AC-47g959nels | 660771.2804 1 7457486.501 | - I - I 
] | Pn | 45347.99 | T-8.0im D-15.08m | 668768.7934 | 7457494.156 | PT4-PF | 348geün33s | 
I | vore ee ee Tee ee Kc e ] 
] NI 1487518.77. | | 868740.856 ^ | 7457581.607 | PT4-PF | 34&geUn33s | 
RR [PERPE Lee ees se eege Kegel Eco mu el ] 
LEGENDA DE PROJETO 
MEIO-FIO A IMPLANTAR 
CONVENCÓES TOPOGRÁFICAS 


MEIO-FIO EXISTENTE A MANTER 
MEIO-FIO EXISTENTE A REMOVER 
PINTURA PROJETADA 

EIXO DE PROJETO 


ASFALTO A IMPLANTAR 

CALCADA A IMPLANTAR 

CALGCADA C/ PISO DIFERENCIADO 
JARDIM A IMPLANTAR 

BAIA DE ESTACIONEMENTO A IMPLANTAR 
ACALMADOR A IMPLANTAR 


CICLOVIA A IMPLANTAR 


|] 
[| 
|] 
HEN 


FASE: 
PROJ. EXECUTIVO 


